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Gobernador di Antillas Neerlandes; ms. : Ba <M. Lelto Ca.pronumeia 
discurso na sitio di HDS promer cu e desvela e plaketa conmemora- 


t1VO: 


Na banda drechi, huespednan scuchando e discurso inaugural 


ta inclui Vallita Maduro, Miss Aruba 1971 kende a asisti den e 


ceremonianan. 


LAGO SU HDS COMPLEX 
INAUGURA DIABIERNA 


Den un ceremonia especial ariba 
Augustus 20, 1971,, Lago su Complex di 
Hidrodesulfurizacion di multi-milion 
dollar a ser oficialmente inaugura. 

E ceremonianan inaugural tabata a 
cargo di Gobernador di Antillas Neer- 
landes, Drs.. 8B. Mii Leite, Kende. a 
corta um Ginta y a desvela un plaketa 
di conmemoracion. Gezaghebber di 
Aruba. ©: S. Henrigquez despues a 
start up e planta simbolicamente door 
di primi un boton. 


DEAN THOMPSON TA CELEBRA 
20 ANJA DI SERVICIO AWE 


Dean V. Thompson di PR/IR - Seroe 
Colorado Schoolnan, ta celebrando su 
di 20 aniversario di servicio awe. 


Masha pabien! 


PARTIMENTO DI SOUVENIR 
TA SER RESUMI AWE 


Empleadonan cu no a recibi nan 
souvenir di HDS ainda, por haci esey 
e siman aki entre l'or y 4'or di 
merdia, na Oficina Principal, cuarto 
168. Ora cu nan busca souvenir nan 
mester trece nan karchi IBM. 


LAGO TA PRESENTA DOS PELICULA 
AWE NOCHI 


Lago su program di television awe nochi 
ta presenta dos pelicula na Tele-Aruba. 
Nan ta: Vhandiul of Soil) y, . No 
Greater Challenge" y ta cuminza © p.m. 


BOLLER NO. di NA Pon. NO. 1 ABAO 


Durante fins dt Siman, Botler No. 11 

na Powerhouse No. 1 a ser baha pa 
imspeceion general. _— boiler Jo ta 
fuera di servicio durante cuater siman. 


REPORTAHE DI YOBIDA 


Laboratorio ta reporta .125 duim di 
yobida durante siman pasa. Jurante 
un periodo similar anja pasa yobida 
a tmidi .500 duim. & barometer ma 
Laboratorio a baba di 757.9 pa /5°./ 
Diabierna pa motibo di un depression 
tropical na parti Noord di Curacao. 


D-REACTOR NA ISAR TA SER BAHA AWE 
Durante..warda di 4-12 awe, e. D)-Reactor 


na ISAR Jo ser saca fuera di servicio 
pa recargamento cu catalyst. 
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Governor of the Netherlands Antilles Drs. B. M. Leito delivers 
speech at the HDS site before unveiling of commemorative plaque. 
At right, guests listening to the inaugural address, include 
Vallita Maduro, Miss. Aruba 1971 who assisted in the ceremonies. 


LAGO'S HDS COMPLEX 
INAUGURATED FRIDAY 


In a special ceremony on August 20, 
1971, Lago'’s multi-million dollar 
Hydrodesulfurization Complex was 
officially inaugurated. The inaugural 
ceremonies were performed by the 
Governor of the Netherlands Antilles 
Drs. B. M. Leito, who cut a ribbon 
and unveiled a commemoration plaque. 
Lt. Governor of Aruba 0.5. Henriquez 
then proceeded to symbolically start 
up the plant by pushing a button. 


IDVEAN THOMPSON CELEBRATES 
20 YEARS OF SERVICE TODAY 


Dean V. Thompson of PR/IRK - Seroe 
Colorado Schools, is celebrating his 
20th service anniversary today. 


Congratulations: 


DISTRIBUTION OF SOUVENIR 
TO BE RESUMED TODAY 


Employees who haven't received their 
HDS souvenir yet, can do so this week 
from 1 to 4 p.m. in G.0.8. Room 108. 
When picking up their souvenir they 
should bring along their I8M card. 


LAGO PRESENTS TWO FILMS TONIGIIT 


Lago's TV program tonight will 
feature two films on Tele-Aruba. 
They are: ‘Handful of Soil” and 
'No Greater Challenge" and begin 
at 6 p.m. 


BOILER fFLll ATI P.H. fl DOWN 


Over the weekend, Boiler #11 at 
Powerhouse #1 came down for general 
inspection. The boiler will De out 
of service during four weeks. 


RAINFALL REPORT 


The Laboratories report .125 anch 

of rainfull during last week. 

During a Similar period last year, 
faintall measured .300 inch. he 
barometer at the Labs. «dlropped from 
757.9 to 754.7. om Friday due to 4 
tropical depression north of Curacao. 


D-REACTOR AT ISAR COMES DOWN TODAY 


During the 4-12 shift today, tne 
D-Reactor at the ISAR will be taken 
out of Service for catalyst 
recharging. 


